D:\Msd22Uuil06\2307\blu1 F1 .D 

Data File Name blu1F1.D 
Data File Path D:\Msd22\Juil06\2307\ 

Operator 49 
Date Acquired 7/23/2006 12:10 
Acq. Method File MAN_52.M 
Sample Name Blu 1 F1 
Vial Number 4 

Misc Info Blanc urinaire 1 Pool 4 Fraction 1 dans 100uL 
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Temps de retention, temps de retention relatif et target Signal 


Mil 


Name 

Ret Time 

Rel Ret Time 

Taraet Sianal 

Taraet ResDQD.se. 

5a Androstanol AC 

10.68 


258 

5,234,507 

Etiocholanolone AC 

0.00 

0.000 

272 



Androsterone AC 

0.00 

0.000 

272 



5b Androstan 3a 17b diol diAC 

0.00 

0.000 

256 



5a Androstan 3a 17b diol diAC 

0.00 

0.000 

316 



1 1 KetoEtiocholanolone AC 

17.04 

1.596 

271 

23,056,534 

5b Preanan 3a 20a diol diAC 

0.00 

0.000 

284. 
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M2 signal 



Q1 sianal 

Q.1 Response 

Q1 Rtfi9 

5a Androstanol AC 

243 

5,447,955 

104.1 

Etiocholanolone AC 

257 



0.0 

Androsterone AC 

257 



0.0 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

316 



0.0 I 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0.0 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

191 

19,045,346 

82.6 

Rh Preanan 3a 20a diol diAC 

269 

o 

0,0 J 


n 
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M3 signal 


Nam? 

Q2 sianal 

Q2 .Bssppnse 

<22 Ratio 

5a Androstanol AC 

204 

2,943,791 

56.2 

Etiocholanolone AC 

201 



0.0 

Androsterone AC 

218 



0.0 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0.0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

256 



0.0 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 
5h Preanan 3a 20a diol diAC 

286 
344 

13,914,444 

o 

60.3 
0.0 I 
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